tiago, 16 de Abril de 1974. 



fat esta fecha me constituf en la Oficina de Tanatologia con 
Stfipto de revlsar entecedentes relativos a los informe emiti- 

por el Dr. Jimenea. Con ellos, y ~ otros que ema^an ^ e pron- 
rios que se mandaron a pedir del Archivo, se procedid a confec- 

sr el siguiente cuadro, en que se aprecia el tiempo transcurri- 
e*i t re la emisi<5n de orden judicial y la firma de cada informe. 



TT^ARIO 
2 



■30 _ 



ORDEJT JUDICIAL 
19_X-73 

19- X-73 

20- X-73 

22- X-73 

23- X-73 
14- XI- 73 
27-XI- 73 
16-XI-73 
26-XI-73 

26- XI-73 

27- XI-73 
27-XI-73 
29-XI-73 

7-XII-75 
8-XII-73 
id . 

10-XII-73 

id. 

id. 



FIRMA 
10-1-74 
Id . 
Id. 
Id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id.__ 
20-11-74 
10-1-74 
id. 

20-11-74 

10-1-74 

id. 

10-1-74 
28-11- 74 
10-1-74 



14-XII-73 

famoie'n se examinaron los siguientes prontuarios ?< r^y 
'formes se enviaronslaf* Fiscalias Militares: 




}p T JARI0 



M 



Jj7 

\Z 

'f - 

i- 



Autopsia 
18-10-73 
19-10-73 

21- 10-73 

22- 1G-73 
id. 

id. 

23- 10-73 
id. 

31-10-^3 
25-11-73 
2^11-73 




|S««w» 37038S SANTIAGO; : ; .:| | c^p 



.CHILI 



Al Senior 

Dr. Exequiel Jimenez F. 
PRESENTS . - 



Me permito enviarle una n6mina de 
Protocolos de Autopsias que mantiene pendientes y cu 
yo despacho urge efectuar a los respectivos Juzgados 

A N 19 7 2 



PROTOCOLOS N c ; 

2.119 (craneo) 
2. S73^(osamentas ) 

A I 19 7 3 



PROTOCOLOS 








214 


3540/ 


3799 


3945 




3567- / 


3^05- 


3950* 


3.3 S6 - 


3590/ 


3^09 


3954- 


3392 


3620/ 




3967/ 


3393 


3625 


3816 > 


3970/ 


3401 ' 


3702. 


3^19 " 


3979/ 


3413 ' 


3709 


3791* 


39$W 


3413 


, 3716 


3345* 


4000/ 


3424 


3737-" 


3S69- 


4001/ 


3430 


373S v 


3832* 


4016 y 


3436 


3751'' 


3890/ 


4032/ 


3442 -' 


3753' 


3893*^ 


4040/ 


3446 - 


3777 


3899 / 


4041/ 


3454 ' 


377^ - 


39H'' 


4045/ 


3461' 


3779 ' 


3919/ 


4047/ 


3466- 


37 Si ■ 


3920 f 


4043/ 


3469- 


T!o7 ■ 


3927/ 


4055 / 



PROTOCOl-OS N°: 

4056-/ 4067/ 
4055/ 4074/ 



40 85 V 

40S7 



4058, 



Saluda Atte. a "d . , 






7 A 



avb/ jym/ll-1 



